CZESŁAW 


Magister farmacji 


przeżywszy lat 29, zmarł dnia 9 września 1941 roku. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w czwartek dnia 11 grudnia 1941 r. o godz. 7 rano 
w kościele parafialnym sw. Floriana 


o czym zawiadamiają 


brat i rodzina. 


zaxsap CONCORDIA" 
oe JANA WOLNEGO 


Kraków. Bi. Szezapanski 2. Telefon 103-31 


